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P-touch 

PARTS REFERENCE LIST 

MODEL: PT-1250C/1250CC 

PT-1250LB/1250LBF1 


REVISED 




NOTES FOR USING THIS PARTS REFERENCE LIST 


1. In the case of ordering parts, it needs mentioning the foiiowing items: 

(1) Code 

(2) Q'ty 

(3) Description 

(4) Symboi (PCB No., Revision , and Parts iocation mounted on the PCB.) 
Note : No orders without Parts Code or Tooi No. can be accepted. 


[ Exampie ] 

(4) (1) (2) (3) 


REF. NO. 

SYMBOL 

CODE 

Q’TY 

DESCRIPTION 

REMARKS 








Revision No. : marked on the printed circuit board. 

B55L078 - 1 01 A 


Design change indication 
Specification No. 

Pattern aiteration No. 
Circuit board No. 


2. Design-changed parts: 

When the parts are changed, any one of the foiiowing symbois is indicated in the REMARKS coiumn. 

CHNG#A : compatibie between oid and new 
CHNG#B : repiaceabie from oid to new 
CHNG#D : incompatibie 
ADD : newiy estabiished 

3. The originai of this iist was made based on the information avaiiabie in February, 2002. 

4. Parts are subject to change in design without prior notice. 
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1 . RUBBER KEY 



2 . SUB RGB 



MODEL PT-1250 8V2-352-102 
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1 . RUBBER KEY 


ref.no. 

CODE 

Q'TY 

DESCRIPTION 

REMARKS 

1 

LA3293002 

1 

RUBBER 40 KEY 1250 GE (DEU/AUT) {PT-1250LBF1) 


1 

LA3293001 

1 

RUBBER 40 KEY 1250 GE (DEU/AUT) {PT-1250C/1250LB) 


1 

LA3326002 

1 

RUBBER 40 KEY 1250 UK (GBR/IRL/NLD/CHE/DNK/SWE/ITA/FIN//PRT/NOR/ESP 
/ZAF) (PT-1250LBF1) 


1 

LA3326001 

1 

RUBBER 40 KEY 1250 UK (GBR/DNK/IRL/NLD/CHE/SWE/ITA/FIN/PRT/NOR/ESP 
/ZAF) (PT-1250C/1250CC/1250LB) 


1 

LA3336002 

1 

RUBBER 40 KEY 1250 FR (FRA) (PT-1250LBF1) 


1 

LA3336001 

1 

RUBBER 40 KEY 1250 FR (FRA) (PT-1250CH/1250CA/1250CS/1250CC1250LB) 


1 

LA3368002 

1 

RUBBER 40 KEY 1250 BG (BEL) (PT-1250LBF1) 


1 

LA3368001 

1 

RUBBER 40 KEY 1250 BG (BEL) (PT-1250C/1250LB) 


1 

LA3313001 

1 

RUBBER 40 KEY 1250 CA (CAN) (PT-1250C) 



MODEL PT-1250 8V2-352-003 


2 . SUB RGB 


REF.NO. 

SYMBOL 

CODE 

Q'TY 

DESCRIPTION 

REMARKS 

1-2 

B55L078-1 

LA3304001 

1 

SUB PCB ASSY PT1250 


1 

J1 

W00325001 

1 

JACK, HECO470 


2 

FI 

UN0999000 

1 

FUSE, 125V4A 
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3 . PRINT MECHANISM 



MODEL PT-1250 8V2-352-045 
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3 . PRINT MECHANISM 


REF.no. code Q'TY _ DESCRIPTION _ REMARKS 

1-1 LA3181001 1 FRAME ASSY 1100 

1 LA3195001 1 IDLE GEAR 

2 LA3963001 1 DC MOTOR ASSY F 

3 UN3640001 2 SCREW, PAN 1.7X2.5 

4 LA3198008 1 CUTTER LEVER, GRAY1618 (PT-1250LBF1) 

4 LA3198002 1 CUTTER LEVER, YELLOW4170 (PT1250C/1250CC/1250CH/1250CA/1250CS/1250LB) 

5 LA3199001 1 CUTTER CASE ASSY 

6 LA3203001 1 BOARD 

7 LA3204001 1 HEAD ASSY, KF1800-21 

8 060300415 1 SCREW, BIND M3X4 

19 LA3209001 1 ROLLER HOLDER ASSY 1100 

10 LA3218001 1 ROLLER HOLDER RELEASE SPRING 

11 048020346 1 RETAINING RING, E2 


MODEL PT-1250 8V2-352-045 
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4.COVERS 


PT2002007 






4.COVERS 


PT2002007 


ref.no. 

CODE 

Q'TY 

DESCRIPTION 

REMARKS 

1 

LA7331001 

1 

UPPER COVER ASSY 1250F1 GE, YELLOW4168 (DEU/AUT) (PT-1250LBF1) 


1 

LA3294001 

1 

UPPER COVER ASSY 1250 GE, BLUE6310 (DEU/AUT) (PT-1250C/1250LB) 


1 

LA3322001 

1 

UPPER COVER ASSY 1250 CA, BLUE6310 (CAN) (PT-1250C) 


1 

LA7337001 

1 

UPPER COVER ASSY 1250F1 UK, YELLOW4168 (GBR/IRL/NLD/CHE/DNK/SWE 
/ITA/FIN/PRT/NOR/ESP/ZAF) (PT-1250LBF1) 


1 

LA3327001 

1 

UPPER COVER ASSY 1250 UK, BLUE6310 (GBR/DNK/IRL/NLD/CHE/SWE/ITA 
/FIN/PRT/NOR/ESP/ZAF) (PT-1250C/1250CC/1250LB) 


1 

LA7343001 

1 

UPPER COVER ASSY 1250F1 FR, YELLOW4168 (FRA) (PT-1250LBL1) 


1 

LA3337001 

1 

UPPER COVER ASSY 1250 FR, BLUE6310 (FRA) (PT-1250CH/1250CA/1250CS 
1250CC/1250LB) 


1 

LA7363001 

1 

UPPER COVER ASSY 1250F1 BG, YELLOW4168 (BEL) (PT-1250LBF1) 


1 

LA3871001 

1 

UPPER COVER ASSY 1250 BG, BLUE6310 (BEL) (PT-1250C/1250LB) 


2 

LA3297002 

1 

CASSETTE COVER 1250, YELLOW4168 (PT-1250LBF1) 

CHNG#A 

2 

LA3297001 

1 

CASSETTE COVER 1250, BLACK1553 (PT-1250C/1250CC/1250CH/1250CA/1250CS 
/1250LB) 

CHNG#A 

3 

LA3225000 

1 

HOLDER CAM 

ADD 

4 

LA7333001 

1 

LCD PANEL 1250F1 GE (DEU/AUT) (PT-1250LBF1) 


4 

LA3298001 

1 

LCD PANEL 1250 GE (DEU/AUT) (PT-1250C/1250LB) 


4 

LA3324001 

1 

LCD PANEL 1250 CA (CAN) (PT-1250C) 


4 

LA7339001 

1 

LCD PANEL 1250F1 UK (GBR/IRL/NLD/CHE/DNK/SWE/ITA/BEL/FIN/PRT/NOR 
/ESP/ZAF) (PT-1250LBF1) 


4 

LA3329001 

1 

LCD PANEL 1250 UK (GBR/IRL/NLD/CHE/DNK/SWE/ITA/BEL/FIN/PRT/NOR 
/ESP/ZAF) (PT-1250C/1250CC/1250LB) 


4 

LA7345001 

1 

LCD PANEL 1250F1 FR (FRA) (PT-1250LBF1) 


4 

LA3339001 

1 

LCD PANEL 1250 FR (FRA) (PT-1250CC/1250CH/1250CA/1250CS/1250LB) 


5 

LA3299007 

1 

BOTTOM COVER 1250, YELLOW4168 (PT-1250LBF1) 


5 

LA3299001 

1 

BOTTOM COVER 1250, BLACK1553 (PT-1250C/1250CC/1250CH/1250CA/1250CS 
/1250LB) 


6 

LA3868002 

1 

JOG DIALGE (DEU/AUT) (PT-1250LBF1) 


6 

LA3868001 

1 

JOG DIAL GE (DEU/AUT) (PT-1250C/1250LB) 


6 

LA3300002 

1 

JOG DIAL (GBR/IRL/NLD/CHE/DNK/SWE/ITA/BEL/FIN/PRT/NOR/ESP/ZAF) 
(PT-1250LBF1) 


6 

LA3869002 

1 

JOG DIAL FR (FRA) (PT-1250LBF1) 


6 

LA3869001 

1 

JOG DIAL FR (FRA) (PT-1250CC/1250CH/1250CA/1250CS/1250LB) 


6 

LA3300001 

1 

JOG DIAL (GBR/CAN/IRL/NLD/CHE/DNK/SWE/ITA/BEL/FIN/PRT/NOR/ESP/ZAF) 

(PT-1250C/1250CC/1250LB) 


7 

085270617 

12 

TAPTITE, BIND B M2.6X6 


8 

LA3867000 

3 

BATTERY TERMINAL A (4-,-) 


9 

LA3228000 

2 

BATTERY TERMINAL B (+,-) 


10 

LA3229001 

1 

TERMINAL PRESS COVER 


11 

UN3714001 

1 

CE LABEL(DEU/GBR/FRA/IRL/NLD/CHE/DNK/SWE/ITA/BEL/FIN/PRT/NOR/ESP/ZAF) 


12 

UN3739001 

1 

CUTTER CAUTION LABEL 


13 

UN3740001 

1 

ADAPTER CAUTION LABEL (GBR/CAN/IRL/NLD/CHE/DNK/SWE/ITA/BEL/FIN/PRT 
/NOR/ESP/ZAF) 


14 

LA0518001 

1 

FCC LABEL 1200, CA (CAN) (PT-1250C) 
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SPEC. NO. TABLE 


21 

CANADA 

LA3314001 

L 

H 

H 

H 

10 

GERMAN 

LA3301001 

H 

H 

H 

H 

02 

BEL.D/F 

LA3330003 

H 

L 

H 

H 

01 

FRENCH 

LA3330002 

L 

H 

H 

H 

00 

GBR.ENGLISH 

LA3330001 

H 

H 

H 

H 

SPEC. 

CODE 

KEYBOARD SPEC. 

MAIN PCB ASSY (SP) 

PARTS CODE 

1 

2 

3 

4 

SOLDER POINT 


H: DO NOT SOLDER 
L: SOLDER 
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5 . MAIN PCB 


REF.no. _ SYMBOL _ CODE Q'TY _ DESCRIPTION _ REMARKS 

1 B55L076-21 LA3314001 1 MAIN PCB ASSY 1250CA (CAN) {PT-1250C) 

1 B55L076-10 LA3301001 1 MAIN PCB ASSY 12500 (DEU/AUT) {PT-1250C/1250LB/1250LBF1) 

1 B55L076-00 LA3330001 1 MAIN PCB ASSY 1250 (CHE/DNK/ESP/FIN/GBR/IRL/ITA/NLD 

/NOR/SWE/PRT/ZAF) (PT-1250C/1250CC/1250LB/1250LBF1) 

1 B55L076-01 LA3330002 1 MAIN PCB ASSY 1250 (FRA) (PT-1250CC/1250CA/1250CH 

/1250CS/1250LB/1250LBF1) 

1 B55L076-02 LA3330003 1 MAIN PCB ASSY 1250 (BEL) (PT-1250C/1250LB/1250LBF1) 
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6 . PRINTED MATTER 


PT2002030 



-9- 



6 . PRINTED MATTER 


PT2002030 


REF.NO. 

SYMBOL 

CODE 

Q'TY 

DESCRIPTION 

REMARKS 

1 


LA3306001 

1 

USER'S MANUAL 1250, GERMAN (DEU/AUT) 


1 


LA3333001 

1 

USER'S MANUAL 1250, GBR.ENGLIS (GBR/IRL/ZAF) 


1 


LA3340001 

1 

USER'S MANUAL 1250, FRENCH{FRA) 


1 


LA3349001 

1 

USER'S MANUAL 1250, DUTCH (NLD/BEL) 




LA3352001 


USER'S MANUAL 1250, CHE.FRENCH (CHE/BEL) 


1 


LA3353001 

1 

USER'S MANUAL 1250, CHE.GERMAN (CHE) 




LA3356001 


USER'S MANUAL 1250, DANISH (DNK) 


1 


LA3359001 

1 

USER'S MANUAL 1250, SWEDISH (SWE) 


1 


LA3365001 

1 

USER'S MANUAL 1250, ITALIAN (ITA) 


1 


LA3374001 

1 

USER'S MANUAL 1250, FINNISH (FIN) 


1 


LA6005001 

1 

USER'S MANUAL 1250, PORTUGUESE (PRT/ESP) 


1 


LA3379001 

1 

USER'S MANUAL 1250, NORWEGIAN (NOR) 


1 


LA3382001 

1 

USER'S MANUAL 1250, SPANISH (ESP) 


1 


LA3316001 

1 

USER'S MANUAL 1250, CAN.ENGLIS (CAN) 


1 


LA3317001 

1 

USER'S MANUAL 1250, CAN.FRENCH (CAN) 


2A 

B 

LAI 661001 

1 

WARRANTY CARD EURO CH (DEU/GBR/FRA/IRL/NLD/CHE/DNK 

CHNG 





/SWE/AUT/ITA/BEL/NOR/ESP) 


2B 


UH3662001 

1 

WARRANTY CARD UK-A (GBR) 


2C 


LE5115001 


WARRANTY CARD SWE-A (SWE) 


2D 

A 

UH3663001 

1 

WARRANTY CARD UK-B (GBR) 


2E 


UB3650001 

1 

WARRANTY CARD, FRENCH (FRA) 


2F 

A 

LAI 757001 

1 

WARRANTY CARD, SPA (ESP) 


2G 


UN8607002 

1 

WARRANTY CARD, CAN.E/F (CAN) 


3 

A 

LA3318001 


ACCESSORY ORDER FORM CA CH (CAN) 


4 


LA0513001 

1 

TAPE CATALOG 12 (DEU/GBR/FRA/IRL/NLD/DNK/SWE/AUT 






/ITA/BEL/FIN/PRT/NOR/ESP/ZAF) 


5 

A 

LA3739001 

1 

INSERTION 1250, GERMAN (DEU/AUT) 

CHNG#A 

5 

A 

LA3742001 

1 

INSERTION 1250, GBR.ENGLISH (GBR/IRL/ZAF) 

CHNG#A 

5 

A 

LA3743001 


INSERTION 1250, FRENCH (FRA) 

CHNG#A 

5 

A 

LA3744001 

1 

INSERTION 1250, DUTCH (NLD/BEL) 

CHNG#A 

5 

A 

LA3745001 

1 

INSERTION 1250, CHE.FRENCH (CHE/BEL) 

CHNG#A 

5 

A 

LA3746001 

1 

INSERTION 1250, CHE.GERMAN (CHE) 

CHNG#A 

5 

A 

LA3747001 

1 

INSERTION 1250, DANISH (DNK) 

CHNG#A 

5 

A 

LA3748001 

1 

INSERTION 1250, SWEDISH (SWE) 

CHNG#A 

5 

A 

LA3749001 


INSERTION 1250, ITALIAN (ITA) 

CHNG#A 

5 

A 

LA3750001 

1 

INSERTION 1250, FINNISH (FIN) 

CHNG#A 

5 

A 

LA3751001 

1 

INSERTION 1250, NORWEGIAN (NOR) 

CHNG#A 

5 

A 

LA3752001 

1 

INSERTION 1250, SPANISH (ESP) 

CHNG#A 

5 


LA3740001 

1 

INSERTION 1250, CAN.ENGLISH (CAN) 


5 


LA3741001 

1 

INSERTION 1250, CAN.FRENCH (CAN) 


5 

A 

LA7246001 

1 

INSERTION 1250,PORTUGUESE (PRT/ESP) 

CHNG#A 

6 


LA3942001 

1 

LEGEND LABEL 1250 (CAN) 


7 


LA3943001 

1 

LEGEND INSERTION 1250 (CAN) 


8 


LA8416001 

1 

UNPACKING INSTRUCTION 1100 

ADD 


MODEL PT-1250 8V2-352-920 
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7 . PACKING MATERIALS 


PT2002030 



MODEL PT-1250 8V2-352-930 
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7 . PACKING MATERIALS 


PT2002030 


ref.no. 

OODE 

Q'TY 

DESORIPTION 

REMARKS 

1A 

LA3261000 

1 

OLAM SHELL UPPER 1150 (OAN) {PT-12500) 


IB 

LA3850000 

1 

OLAM SHELL UPPER 1250 (AUT/DEU/BEL/OHE/ DNK/ESP/FRA/FIN/GBR/IRL/ITA/ 
NLD/NOR/PRT/SWE/ZAF) (PT-12500/1250OH/1250OA/12500S) 


2A 

LA3262000 

1 

OLAM SHELL LOWER 1150 (OAN) (PT-12500) 


2B 

LA3851000 

1 

OLAM SHELL LOWER 1250 (AUT/DEU/BEL/OHE/ DNK/ESP/FRA/FIN/GBR/IRL/ITA/ 
NLD/NOR/PRT/SWE/ZAF) (PT-12500/1250OH/1250OA/12500S) 


3A 

LA3319001 

1 

OOMMEROIAL SHEET PT1250 OA (OAN) (PT-12500) 


3B 

LA3307001 

1 

OOMMEROIAL SHEET PT1250 EO (BEUOHE/DNK/ESP/FIN/GBR/IRL/ITA/NLD/ 
NOR/PRT/SWE/ZAF) (PT-12500) 


3B 

LA3951001 

1 

OOMMEROIAL SHEET PT1250 GE (AUT/DEU) (PT-12500) 


3B 

LA3343001 

1 

OOMMEROIAL SHEET PT12500H FR (FRA) (PT-12500H) 


3B 

LA3344001 

1 

OOMMEROIAL SHEET PT1250OA FR (FRA) (PT-12500A) 


3B 

LA3362001 

1 

OOMMEROIAL SHEET PT1250OS FR (FRA) (PT-12500S) 


30 

LA5509001 

1 

OOMMEROIAL SHEET PT1250LBEO (IRL/NLD/AUT/FRA/DEU/ITA/BEL) (PT-1250LB) 


30 

LA7334001 

1 

OOMMEROIAL SHEET PT1250GE FI (DEU) (PT-1250LBF1) 


30 

LA7340001 

1 

OOMMEROIAL SHEET PT1250EO FI (GBR/IRUNLD/OHE/DNK/SWE/AUT/ITA/BEL 
/FIN/PRT/NOR/ESP/ZAF) (PT-1250LBF1) 


30 

LA7346001 

1 

OOMMEROIAL SHEET PT1250FR FI (FRA) (PT-1250LBF1) 


4 

LA6866001 

1 

BAG, 130X250 (USER’S MANUAL) 


5 

LA3779001 

1 

OARTON 1250000 (GBR/DNK/FRA/NOR/SWE/ESP) (PT-125000) 


6 

LA3626001 

1 

OARRYING OASE 65 (GBR/DNK/FRA/NOR/SWE/ESP) (PT-125000) 


7 

LA3996001 

1 

OARRYING OASE LABEL BRO (GBR/DNK/FRA/NOR/SWE/ESP) (PT-125000) 


8A 

LA3932000 

1 

OASSETTE PAD 1 (GBR) (PT-125000) 


8B 

LA3933000 

1 

OASSETTE PAD 2 (DNK/NOR/SWE/ESP) (PT-125000) 


9 

LA6867001 

1 

BAG, 215X360H (BODY) (GBR/DNK/FRA/NOR/SWE/ESP) (PT-125000) 


10 

LA4515001 

1 

ADAPTER LABEL (GBR) (PT-125000) 


11 

LA5142001 

1 

BODY HOLDER UPPER PT1250LB (DEU/GBR/FRA/IRL/NLD/OHE/DNK/SWE/AUT 
/ITA/BEL/FIN/PRT/NOR/ESP/ZAF) (PT-1250LB/1250LBF1) 


12 

LA5508001 

1 

BODY HOLDER LOWER PT1250LB (DEU/GBR/FRA/IRL/NLD/OHE/DNK/SWE/AUT 
/ITA/BEL/FIN/PRT/NOR/ESP/ZAF) (PT-1250LB/1250LBF1) 


13 

LA4383001 

1 

PP OASE ASSY PT-65LB (DEU/GBR/FRA/IRL/NLD/OHE/DNK/SWE/AUT/ITA/BEL 
/FIN/PRT/NOR/ESP/ZAF) (PT-1250LB/1250LBF1) 


14 

LA4388001 

1 

BAG PT-65LB (DEU/GBR/FRA/IRL/NLD/OHE/DNK/SWE/AUT/ITA/BEL/FIN/PRT/NOR 
/ESP/ZAF) (PT-1250LB/1250LBF1) 


15 

LA5441001 

1 

PAOKAGE STIOKER (DEU) (PT-1250LB) 


16 

LA8414000 

1 

PLATEN PROTEST PAD 

ADD 
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8 . ATTACHMENTS 







8 . ATTACHMENTS 


PT2002011 


ref.no. 


CODE 


OTY 


DESCRIPTION 


REMARKS 


1 

2 

3A 

3B 


LA4896001 

UB2376005 

LA4045001 

LA5042001 


1 PEELER-STICK, GRAY1252 (EUROPE) (PT-1250/1250C/1250CC/1250CH/1250CA 
1250CS/1250LB/1250LBF1) 

1 LETTERING STICK, GRAY738 (CAN) (PT-1250C) 

1 ADAPTER MDL-G UK (GBR) (PT-1250CC) 

1 ADAPTER MDL-G EC (FRA) (PT-1250CC) 


CHNG#A 

CHNG 
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brother. 


Feb., 2002 
8V2011BE1 
Printed in Japan 



